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ALTAR • Moil. MR22. Lunghczza d'onda in inetri: 12-26; 26-52; 180-580. Media freqtienza 467 ke/s. Tcnsione al 1° elettrolilico 160 

volt, al 2° 135 volt. Potenza d’uscita 3 watt. 







































































































